IGNACY hr. HALKA LE 


b, General Wojsk polskich, 


Kawaler orderu Legii Honorowéj. 
urodzony d. 13 Stycznia 1789 r., opatrzony SS. Sakramentami, zakończył życie doczesne d. 29 Marca 1870 r. w Klimontowie 


w Królestwie Polskićm. 


Pogrążony w żalu Syn 1 Krewni, zapraszają Przyjacioł, Towarzyszów broni, Znajomych i pobożnych Wiernych 


NA ZALOBNE NABOŻEŃSTWO 


które się odbędzie w kościele Archiprezbiteryalnym N. Panny Maryi, w Sobotę d. 9 Kwietnia r. b. o godzinie 10 zrana. 


